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Dyrektor Państwowego Muze- 
um Zoologicznego, znakomity 
malakozoolog, ur. 1. II.1860 
w Ustroniu na Śląsku Cieszyń- 
skim, zmarł 12.VI.1928. 


Życiorys i charakterystyka 
działalności Zmarłego, który 
położył wielkie zasługi na po- 
lu nauki i który gorąco umi- 
łował powierzoną mu instytu- 


cję, zostanie ogłoszony później. 


Directeur du Musée Zoologique 
Polonais, éminent malacolo- 
giste, né le 1.11.1860 a Ustroń 
(Pologne Sud-Ouest) est dé- 
cédé le 12.V1.1928. 


La biographie du Defunt ainsi 
qu'un apercu sur ses travaux 
scientifiques seront publiés ultć- 


rieurement. 


http://rcin.org.pl 


